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市公共汽车公司从 4 月 1 日起延长 23 路和福田至沙头角两条专线公共汽车的服务时间 ： 23 路黄贝岭总站头班发车时间为 6 时 30 分 ， 尾班发车时间为 21 时 ； 锦绣中华总站头班发车时间为 7 时 30 分 ， 尾班发车时间为 22时 。 福田至沙头角专线的福田南总站头班发车时间为 6 时 30 分 ， 尾班发车时间为17 时 30 分 ； 沙头角总站头班发车时间为 7时 30 分 ， 尾班发车时间为 18 时 30 分 。
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